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ROSENHEİM 


erstralə 26 


Vs 








NRT-AUTORADIO 


BREMEN 

. er Al er v den: Mitfelvvellenemniana. Avzch ber sehr siorken 
Toben görünüeri dic Variomeiercbsimmurg stabilen reosciifreren fong: 

Blendirete Skelenbeleochtung: - 


Technische: Duton: Hlitelvyellenbereich- Fehren: ECE 42, FAK 49) PUL 13-pnei Treckmnpilerocih- 


richiten (7 Röhrenfunklronenl, 6 Kyeise 2--tufiger Sçhveundousulesch: Endierrung cm. 2: VVafr: 
Aniscblu8 Tür Zusotzicəfsprexher.  Üməcholibur fər 6- vu. 1ZValt Rutteric, Mufe Empfönger: 
133x76x 168 mü, Sfromyersorgnr: H7x75x71/ mg 


HAMBURG 

Drucktcister-Aufosuper züm. EmpFeng des YAlilel- ünd Lanavvelleribercizlics. 
BLAÜPÜNKTOMNIMA T-VVahlautomafik mif 5 Siationsdrucklasien, die von 
iedem Luten einnes elli vverdemn können: 

Toçhnischə Doten: VVelizub srciçhe- AVV 00—9586 GHz) LVV (q43- 290 küz, Böhren- LĞH 42 
LAL 42 AF 22, EL 41, Trockenoisiclirichter (8 Fupktiouenil? Fredicolang 3 Vfoik Anseblət für 


ənəladb rəiii Ursehnultsan mr s vol Abmessungeu- Emptonger- İBEX76 3 158) mim, 
əfcomversoruqer- 187x70x. LU” nm. 





Drucktasien- Aulosuper für Runcfunkempiarg nf Kürz-, Müfel- ünd ə 

vrelle. BLAUPUNKT-OMNİMA HEVyebigutomiolik” mif 5: Siafionsfasteni İ, . 
Frequenz Vorsiute Ferrovurtomeler-Aibslimmilnc. 4-slulfiaerSehvvunduusql, 3 
Technischə Doten: V/-İlcobe ciciie KVV (59 64 HAL), AİY€ (970-660) kHZİ, UV, (545-290 bz 
oh erz ke: 41 ECE 42) FAF 42. KAF £7, LI 41, Tioekengiecbrioier (7 Fuukliəncul. 757 
Kreise 3 Vidal Endisistung, Auselulüu hür, Yaa ə AAMAŞIaI Usehulibar tür Söcüer LEV” Gledch- 
5ixinrong? Ata: Fropifünyer? 183x 26 x308” müm, “Sh omuiyfək ofgut: 127 x73x 117 min 


FRANKFURT 

Bruekfasien: “Aufosuber Für Lanuvvellen-, Müieivrellen- nd KİY-Empioino, 
BEAUPUNKTOMNİMAT VVehliotomfik mil ie 2 Siaqhonstasten hur ÜKVV ind 
MVV sovvie 1 Sis lonsidsis Tur EYV. Rahiodefekftor mit MƏşbƏLeRzor SİCİMƏTT, 
stcibilen UKVV-Empfanuq. Heochireopenz-Verstufen für AN und FA 

Technischo Dcften: Vvellerbereiclie AVV/ (530 — 1460 kiliz), EV, (145 290 kit-i, ÜKVV (66—01 MHz). 
iRöhren: ECG 95, EF-89, TEFİ Sİ, EF 89, FASC:Bin, EL S? Ksusiolldioden, 1rockennlerehiriehter 


(En Fuvklionenl, 7 i VİT Kreine. Eudlerliniq 335 VVcit Zülm mresheranadulu? bmpionger 
umecholibar für 6112 Vəli: Si utiyessorgunu ötettƏxuliİV/else İur 6 “eder 12 Volf, Mufherənlobirm 


KOLN 
Luxus-Aulosuper mif vollautomafisehem  SELECTOMAT-Sahonsfimnder. Fur 
ÜRVVZ ünd) Miftelyyellenempfanq. Beim Betdligen der Automoliktaste stelli 
der Siationslinder automalıscii ieden mif: düsreichender Feldstarke einidillen- 
den Serider des gevvünsehten Berciches ein. Die Anspreceh-Empiinrihbehikefi der 
Abstimrautomofik ist in 3 Sfuten reqelboy: 2 Bercsehcirucklasien. Fern- 
dienungsensehlub. 

Tochnlsche Daren: V/ellesnbi-oicbie: AAVL(010—1660: kiz), KVM 06) MHz), Fohrenc PCC 35, 
EF 89, FÇH”Bİ, HB 0, EC 92, ABC gü, KüC si, ki, 84,2 Kriztolldhodem,, Tro,kenvleriiriri 


də. Funktionetr). E1-172 Kieie Endiei-tungi 2 V/ean- Ansdiloğ tür bernbedienung nd 
intıTrlcutsprecher, FetrieF- Fmpter:gei 4717 7V) Siroruyersverqonpitel “ndan 17:V Me fe:: yəm ə. 


KURZVVELLEN-VORSATZGERATE kvun undkV 602 
Frequenzyvondler zən Emp”ong der ə un den iTllxca Kurzvvellen- 


handern, Zur Kombinohon mit den Bİ ern BEEMEN und 
HAMBURG geeignel, 1500000 ig əə Drucktosten, 


. 


( . 











Şər oda KUN OMUZUUSəş İZƏ iz Gəyəriln s ın 


ULM, 


Arsehluf “rə deq Bölcab.: von 2 MEMSUYUYİUD Cute Avsganaslelshunq durch 
84. Dynamisches Spezici-Mikrofon. VVelleribereiche: Kürz- (49-m-Bündi, 
Müfttel- und Lanqvvelle OMNİMAT-Drucktasienvyehler 


MUNCHEN ), Bus-Anlage 

Für den Befrteb von: 6 bis 7 Lautsprechern. GroğSe: Ausqonaslelstung: durdli 
Kraftendstufe.mit 2xEL 54. Dynamısches SpezrdiMikrofon: und Tonobnehmer- 
ansehlul.. Lauisiarke: bur Mükrofou und Tönobnehmer gelrennt reqelbor. An- 
sehlüf? tür Aufleniauisprecher: VVellenberetehe: Kurz- (49-m-Band), Nüffel- 
und Langvvelle: ONNİMA -Druckicistenvedhler. 


MUNCHEN II, Bus-Anlage 


vere İAUNGHEN LL, yedoch mil den Bereichen: ÜKVV, Müffel- und Longvvelle. 
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BLAUPUNKT-VERKE GMBH 
HİLDESHEİM 


VVEB//A 121164 0 (635 DÖV), 





